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U V O D 



Uputstvo dvogled nocni pasivni 4X80 (h) izrade- 
no je na osnovu tehnicke dokumentacije proizvodaca 
i Vojnotehnickog instituta. 

U Uputstvu su obradeni: namena, opis, tehnicki 
podaci, rukovanje i odrzavanje dvogleda. 

Cilj izdavanja Uputstva je da korisniei potpuno 
upoznaju dvogled i da ga pravilno koriste pri izvrsa- 
vanju svakodnevnih zadataka. 

Uputstvo je namenjeno za koriscenje u pripremi, 
organizovanju i izvodenju obuke vojnika, komandi i 
staresina: izvidaekih jedinica; artil j eri j skih osmat- 
raca; obalskih straza, i ostalih jedinica i organa koji 
osmatraju nocu. 



■ 
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Glava I 



1. NAMENA, GLAVNI DELOVI I OPIS DVOGLEDA 

NOCNOG PASIVNOG 4 X 80 (h) 

1) Namena dvogleda 

1. — Dvogled nocni pasivni 4X80 (h) (u daljem 
tekstu dvogled) namenjen je za osmatranje nocu, 
a primenjuju ga izvidacke jedinice, artiljerijski os- 
matraci, prethodnice, obalske straze i ostale jedinice 
koje osmatraju nocu. 

Pri radu dvogled koristi prirodne izvore svetlo- 
sti zvezda i refleksiju sunceve svetlosti (meseca i 
svetlo neba). 



2) Glavni delovi dvogleda 

2. — Dvogled, si. 1, sastoji se iz ovih glavnih 
delova: 

— podesljivog objektiva sa zastitnim poklop- 
cem (1), 

— metalnog kucista (3), 

— stabilizatora napona (4), 

— prekidaca (5), 

— okulara (8) sa gumenom skoljkom, 

— dvaju dioptrijskih prstenova (9), 
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— isusivaca (10), 

— kucista baterija (11), 

— postolja (adaptera) za montiranje IC-fara (6) i 

— pojacavaca slike. 

Dvogled ima jedan objektiv, dvostepeni pojaca- 
vac slike i dva okulara. 




SI. 1 — Dvogled: 

1 — podesljivi objektiv sa zastitnim poklopcem; 2 — prsten za fo- 
kusiranje; 3 — kuciste pojacavaca slike; 4 — stabilizator napona; 
5 — prekidac za ukljucivanje dvogleda; 6 — postolje (adapter) za 
IC-far; 7 — kais; 8 — gumena skoljka; 9 — prsten za fokusirarrje 

okulara; 10 — isusivac i 11 — kuciste baterija. 



3) Opis delova dvogleda 

:VvX^.— Podesljivi objektiv (1) se sastoji od siste- 
maJ'ogledala sa relativnim otvorom 1 : 1,3 koji daje 
sliku predmeta (nocu) na fotokatodi pojacavaca slike. 
Okretanjem objektiva slika predmeta se moze izos- 
travati u granicama od 4 m do oo (beskonaenosti). 



10 



4. — Metalno kuciste je uradeno od aluminijum- 
skog liva. Na svakoj strani se nalazi po jedan preki- 
dac (5). Pomocu sarnira moze se podesavati razmak 
monokulara u podrucju od 58 do 72 mm. Iznad zup- 
castog mehanizma se nalazi pravougaona ploca — po- 
stolje (adapter) za montiranje IC-fara na uredaj. 

5. — Stabilizator napona (4) sluzi za stabiliza- 
ciju napona napajanja pojacavaca slike prilikom 
upotrebe »C-celija«, umesto NiCd akumulatorskih ba- 
terija. 

Pri upotrebi dvogleda zabranjuje se otvaranje 
poklopca stabilizatora napona. 

6. — Prekidaci (5) za ukljucivanje dvogleda se 
nalaze sa desne i leve gornje strane. Pritiskivan j em 
kaziprstom na dugme ukljucuje se dvogled. Nakon 
otpustanja prekidaca dvogled radi oko 30 sekundi. 

7. — Okulari su namenjeni da se kroz njih vidi 
uvecana slika predmeta na anodnom ekranu. Ovo 
uvecanje se postize sistemom prizmi i sociva. 

Dioptrijsko izostravanje okulara je — 5 dptr (di- 
optrije) do +5 dptr. Svaki okular ima svoj dioptrij- 
ski prsten (9) za podesavanje, tako da se za svako 
oko moze posebno podesavati dioptrija. 

8. — Dioptrijski prsten (9), je namenjen da se 
sa njim podesava ostrina slike predmeta na anod- 
nom ekranu. Oba dioptrijska prstena imaju na rubu 
ispust koji u nocnim uslovima oznacava polozaj 
»0«-te dioptrije. Pri tome se polozaj ispusta diop- 
trijskog prstena za podesavanje poklapa sa poloza- 
jem ispusta na kucistu (nalaze se jedan iznad drugog). 

Dioptrijski prsten ima za svaku dioptriju jedan 
podeljak (podeonu crtu). Brojanjem podeljaka oku- 
lara moze se i nocu vrlo lako podesiti dioptrija tako 
sto ce se smaknuti zastitni poklopac objektiva prema 
dole. Okretanjem objektiva (1) izostrava se slika pos- 
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matranog predmeta. Podrucje izostravanja slike pre- 
dmeta je obezbedeno u granicama 4 m (desni granic- 
nik) do oo beskonacnosti (levi granicnik). 

9. — Isusivac (10) je namenjen za upijanje vla- 
ge, a sastoji se od silikagela koji je u normalnim us- 
lovima plave boje. Isusivac se nalazi u kueistu. Uko- 
liko je dobio belu ili ruzieastu boju, treba ga zameniti 
novim. 

10. — Izvor za napajanje, odnosno NiCd aku- 
mulatorske baterije se smestaju u kuciste (11). Ku- 
ciste je cilindrienog oblika, a sastoji se od tela, 
poklopca i provodnika struje sa kontaktima. Pok- 
lopac kucista baterija je cilindrienog oblika na kome 
se nalaze navoji radi uevrseivanja za telo kucista. 
Na poklopcu je kontakt baterija. U kuciste baterija se 
smestaju dve NiCd (nikl-kadijum) akumulatorske ba- 
terije, radi napajanja dvogleda. 

11. — Postolje-adapter (6), za montiranje IC- 
-fara, sa gornje strane, montirano je na kuciste dvo- 
gleda, na koje se pri upotrebi postavlja IC-far. Na 
postolju postoji otvor u koji se postavlja nosac 
IC-fara. 

12. — Pojacavac slike (6), si. 2, cilindrienog je 
oblika, a sastoji se od dvostepene cevi pojacivaca koje 
su spojene vlaknastom optikom. Svetlost se pojacava 
na elektronsko-optickom principu tako sto se preko 
objektiva lik formira na fotokatodi pojacavaca slike. 

Ova slika ce biti vidljiva na anodnom ekranu 
drugog stepena pojacavaca. 

U pojacavacu slike se nalazi pretvarac visokog 
napona koji je temperaturno stabilan i napaja svaki 
stepen pojacavaca sa 12 KV. Napon napajanja dvog- 
leda je 2,48 V (minimalan napon napajanja je 2,2 V, 
a maksimalan 3,2 V). 
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2. TEHNICKI podaci dvogleda 



13. — Tehnicki podaci dvogleda 
Opsti podaci: 

— uveeava — — — — 4 puta 

— vidno polje — — — — 10° 

— daljina osmatranja oko — 500 m pri 
osvetljenosti 5X10~ 3 lux (0,5 mlux) — 0,5 mi 
liluksa 

— na 300 m se vide ljudi, a na 500 m vozila; uko 
liko je osvetljenost do 1 lux, daljina osmat 
ranja se povecava 

— tezina dvogleda oko — — 2,2 kg 

— duzina maksimalna — — 320 mm 



sirina — — — — — 166 mm 

radna temperatura — — —35 do +60°C 

temperatura uskladistenja —35 do +60°C 



Objekliva 



opticki sistem — — 
relativni otvor — — 
zizina daljina — — 
podrucje izostravanja 



ogledalski 

1 : 1,3 
100 mm i 
4 m do oo 



knom; 



Pojacavaca slike 



sistem je dvostepeni, spojen staklenim vla- 



tip— — - 
radni napon 




2X 
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napon napajanja — — 2,48 V 

ulazna fotokatoda tipa — S25 i 

ekran-anoda tipa — — P-20 aluminizi- 

rana 



Okulara 



dioptrijsko izostravanje — — 5do+5dptri 

podesavanje razmaka oku- 
lara izmedu — — — — 58 i 72 mm 



Izvora za napajanje 



NiCd akumulatorska bate- 



rija tipa — — — — 41K140 

— dve NiCd akumulatorske 

baterije napona — — — 1,24 V jedna, 
a ukupno 2,48 za rad dvo- 
gleda 

— kapacitet NiCd akumula- 
torske baterije — — — 1,80 Ah i 

— ukupno vreme rada sa 
prekidima — — — — 40 h 

Za rad dvogleda, umesto NiCd akumulatorskih 
baterija, mogu se upotrebiti dve suve baterije istih 
dimenzija, takozvane »Babi ili C-celije«. 
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Glava II 



3. RUKOVANJE DVOGLEDOM 

14. — Dvogled je osetljiv, zbog cega njegovo op- 
sluzivanje zahteva odgovarajucu brigu i pridrzava- 
nje sledeeih mera predostroznosti: 

— zastitni poklopac objektiva skidati samo nocu 
i u sumraku; 

— dvogled se ne sme nikada, cak ni sa zastit- 
nim poklopcem objektiva, usmeravati prema suncu 
ili nekom jakom izvoru svetlosti; 

— ukoliko je ostecen zastitni poklopac objekti- 
va, dvogled treba obavezno zastititi na pogodan 
nacin; 

— stal.no se mora kontrolisati cistoca optickih 
elemenata i ukoliko je potrebno cistiti ih specijalnom 
mekom krpom za optiku (flanelskom krpom koja se 
nalazi u kompletu). 



1) Postavljanje NiCd akumulatorskih baterija 

u kuciste dvogleda 

15. — Dvogled se isporucuje bez NiCd akumula- 
torskih baterija, NiCd akumulatorske baterije se na- 
laze u sanduku za pakovanje dvogleda (si. 3). Da bi 
se NiCd akumulatorske baterije postavile u kuciste, 
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potrebno je odviti poklopac kucista (11) (si. 1) i pos- 
taviti dve NiCd akumulatorske baterije ili dve C- 
-celije tako da » + « pol bude okrenut unutra (si. 2). 
Poklopac pricvrstiti zavijanjem specijalnim kljucem 

ili rukom. 

2) Ukljucivanje dvogleda 

16. — Dvogled se ukljucuje pritiskom kaziprs- 
ta na prekidac (5) (si. 1). 

Pre ukljucivanja dvogleda, potrebno je uraditi 

sledece: 

■ 

— podesiti dvogled na odgovarajuce ocno ra- 
sto j an j e ; 

— podesiti ostrinu slike predmeta na anodnom 
ekranu pomocu dioptrijskog prstena za podesavanje 

(9) (si. 1); 

— smaknuti zastitni poklopac objektiva prema 
dole; 

— izostriti sliku posmatranog predmeta okreta- 
njem objektiva (1); 

— postaviti ponovo poklopac na objektiv po za- 

vrsenoj upotrebi dvogleda. 

17. — Nakon otpustanja prekidaca, dvogled radi 
30 sekundi. Ponovnim pritiskivan j em jednog od pre- 
kidaca u trajanju oko 5 sekundi, dvogled se pusta u 
neprekidan rad. Ovaj interval prekidanja rada pro- 
duzava vreme trajanja baterija, sto ne znaci da ce 
neprekidan pritisak na prekidac ostetiti dvogled. 

18. — Ukoliko iznenada dode do velikog pro- 
dora svetlosti od IC-fara protivnika, kada je preki- 
dac pritisnut, dvogled se automatski iskljucuje, i sam 
se ponovo ukljucuje kada se osvetljenost smanji na 
odgovarajucu meru. Time se istovremeno oko pos- 
matraca stiti od zaslepl j ivan j a. 
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3) Osmatranje dvogledom 



19. — Osmatranje je tacno ako slika u dvogledu 
stoji »mirno«. Ukoliko je povecanje dvogleda vece, 
utoliko je veca i opasnost da slika u dvogledu »igra«. 

Pri osmatranju, preporucljivo je da se osmatrae 
osloni gornjim delom tela ili laktovima. U suprotnom, 
treba priljubiti ruke uz telo i tako dobiti cvrst oslo- 
nac radi osmatranja. 



4) Iskljucivanje dvogleda i postupak posle upotrebe 

20. — Dvogled se iskljueuje tako sto se otpusti 
jedan od prekidaca (5), odnosno sto se skida kaziprst 
sa prekidaca (si. 1). Posle iskljucivanja dvogled se 
eisti, narocito ako je kisa, i brizljivo susi u toploj 
prostoriji. 

Poklopac kucista baterija se odvija, vade.se ba- 
terije i smestaju u plasticnu kutiju u kojoj se cuvaju 
zajedno sa dvogledom. 



5) Mere predostroznosti pri rukovanju dvogledom 

21. — Pri rukovanju dvogledom korisnici mo- 
raju biti pazljivi. U protivnom, moze doci do sma- 
njenja osetljivosti uredaja ili njegove potpune neu- 
potrebljivosti. Pri rukovanju pridrzavati se sledeceg: 

— zastitni poklopac objektiva skidati samo no- 
cu i u sumraku (pri obuci na dvogledu danju, pok- 
lopac objektiva skidati u zamracenoj prostoriji ili 
obuku izvoditi nocu); 

— ukoliko je ostecen zastitni poklopac objek- 
tiva, dvogled treba zastititi na pogodan nacin; 
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— opticki elementi se nikada ne smeju dirati 
rukama, jer dolazi do njihovog ostecenja; 

— pri rukovanju dvogledom ne dozvoliti da 
dode do udara o cvrste predmete kako ne bi doslo do 
mehanickih ostecenja, i 

— unutrasnjost kutije za pakovanje dvogleda 
mora biti cista, a poklopac uvek zatvoren. 

4. ODR2AVAN JE I CUVANJE DVOGLEDA 

1) Odrzavanje dvogleda 

22. Osnovno odrzavanje obuhvata: 

— dnevni pregled, 

— opsluzivanje, i 

— periodicni pregled. 

23. — Dnevni pregled obuhvata pregled pre 
upotrebe, u toku upotrebe i posle upotrebe, a obav- 
lja se sa ciljem da se ostvari stalan uvid u isprav- 
nost i kompletnost dvogleda. Izvodi ga ljudstvo koje 
dvogledom rukuje, pod nadzorom pretpostavl j enog 
staresine. 

24. — Opsluzivanje izvodi ljudstvo koje nepos- 
redno ruku j e dvogledom pod nadzorom komandira — 
staresine osnovne jedinice, po potrebi uz pomoc stru- 
cne radne snage tehnicke jedinice. Ono obuhvata: 

— ciscenje, 

— opravku iz nadleznosti korisnika, 

— zamenu baterija i popunu flanelskom krpom 
(ako je ova utrosena). 

25. — Periodicni pregled je sastavni deo plana i 
programa obuke i vaspitanja svih neposrednih koris- 
nika iz sastava osnovnih jedinica. 

26. — Nacelno, periodicni pregled se obavlja je- 
dnom nedeljno, sem u jedinicama koje raspolazu 
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vecom kolicinom dvogleda koji se ne mogu pregle- 
dati u odredenom vremenskom roku. U takvim 
jedinicama staresine osnovnih jedinica mogu plani- 
rati i obavljati periodicni pregled potpuno, tako da 
se svake nedelje pregleda predvideni broj dvogleda. 

27. — Pri pregledu se proverava tehnicko stanje 
i kompletnost svih dvogleda na stalnoj i privremenoj 
upotrebi. Istovremeno se neposredni korisnici prove- 
rava ju u poznavanju osnovnog odrzavanja. 

2) Zamena baterija, punjenje i pro vera dvogleda 

28. — Baterije se zamenjuju posle njihove istro- 
senosti prema t. 15 ovog Uputstva. 

29. — Baterije se pune punjacem, strujom ja- 

cine 180 mA (miliampera) u vremenu od 14 h (14 
easova). 

30. — Dvogled se proverava posle svake zame- 
ne baterija, pri prigusenom dnevnom svetlu i sa za- 
stitnim poklopcem na objektivu. Kada se dvogled 
ukljuci ako je ispravan, u okularu treba da se vidi 
zeleni ekran. 



3) Zamena isusivaca dvogleda 

31. — Isusivac (10) se specijalnim kljucem od- 
vija i vadi iz kucista (si. 1). Ako je dobio belu ili ru- 
zicastu boju, treba ga zameniti no vim (koji ima plavi 
silikagel) . 

4) Cuvanje dvogleda 

32. — Dvogled se euva u plasticnoj kutiji. U po- 
sebne uloske, koji su izradeni od poliestera, pakuje 
se i pribor dvogleda (si. 3). Kutije u kojima su dvog- 
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ledi sa priborom, euvaju se u skladistima ili za to 
odredenom mestu. 

Ako skladistenje duze traje, baterije treba izva- 
diti iz dvogleda. 

5) Sadrzaj kutije za pakovanje dvogleda 

■ 

33. — Dvogled sa priborom je smesten u plasti- 
cnu kutiju. Unutrasnjost kutije je zasticena od vla- 
zenja nepromocivim materijalom. 

U kutiju se pakuju sledeci delovi: 

— dvogled noeni pasivni 4X80 (h), 

— isusivac, 

— NiCd akumulatorske baterije, 

— speeijalni kljuc za isusivac, 

— flanelska krpa i 

— uputstvo za opis, rukovanje i odrzavanje. 
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SI. 3 — Kutija za pakovanje dvogleda: 

1 — dvogled; 2 — isusivac; 3 — baterije i 4 — speeijalni kljuc. 
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